I. UNA NUEVA ESPECIE DEL GENERO RANATRA 

Y REFERENCIAS DE RANATRA MAGNA KUITERT (RANATRIDAE) 

II. UNA NUEVA ESPECIE DEL GENERO BELOSTOMA LATREILLE 
(BELOSTOMATIDAE) 


Por José A. De CARLO 


Continuando con el estudio de los hemípteros acuáticos, doy a conocer una 
especie nueva del género Ranatra procedente de Suriname (Guayana Holande- 
sa) y una especie nueva de Belostoma de Brasil, correspondiente al grupo de las 
que tienen la parte ventral del abdomen completamente cubierta de vellosidad. 
Coloco además Ranatra carvalhoi De Carlo, sinónima de Ranatra magna Kuitert, 
por las razones que daré. 


Ranatra surinamensis sp. n. 


DESCRIPCIÓN DEL HOLOTYPUS ¿ 
Cuerpo delgado en los machos, medianamente robusto en las hembras. 


Cabeza. — Ojos visiblemente grandes; latitud de un ojo 1.5 mm, mucho mayor 
que el ancho que mide el espacio interocular, entre los vértices posteriores de 
los ojos, que es de 1 mm; superficie de la zona interocular, lisa, convexa, siendo 
un poco más elevada en la zona media; antenas según la figura 1. 

Tórax. — Protórax más bien largo, delgado; largo total en la línea media 
10,5 mm; largo en la línea media de la porción del pronoto posterior al surco 
transversal, 3,5 mm, igual a la mitad del largo en la línea media de la porción 
delgada del pronoto, que es de 7 mm; ancho máximo de la porción posterior del 
pronoto, 4 mm; ancho del pronoto al nivel de los bordes posteriores de los ojos, 
2,5 mm. Escudete en la mitad anterior liso y convexo, estando esta zona limitada 
por un surco transversal poco profundo; la zona posterior al surco desciende 
hacia la depresión transversal que es medianamente marcada, la que tiene en la 
línea media una carena fina; parte aguzada con estrías transversales. Zona lon- 
gitudinal media, de la porción del metaxifo que se halla entre las metacoxas, 
angosta, aguzándose y curvándose hacia el extremo libre. Coxas anteriores de 
7,5 mm de largo; fémures anteriores, fig. 2, de 12,5 mm, delgados, unidentados; 
porción anterior desde el diente al ápice superior del fémur, 7,5 mm; tibias ante- 
riores con tres anillos oscuros y dos amarillentos, los oscuros poco marcados; 
fémures intermedios y posteriores con tres anillos oscuros y tres amarillentos, 
los cuales se destacan más vistos por la zona inferior; tibias intermedias y pos- 
teriores con dos anillos amarillos y tres oscuros, muy poco marcados; el extremo 
posterior de los fémures posteriores no llega al extremo del abdomen, pero está 
muy próximo a él. En el ejemplar holotypus el extremo posterior del fémur llega 
justo al extremo del abdomen. Doy medidas de los fémures posteriores más 
abajo. 

Abdomen. — Harpagón del holotypus, según la fig. 3. 


ALLorYPus: En general, con las mismas características que el holotypus. 

En el allotypus, el opérculo genital sobresale del extremo del abdomen la 
quinta parte del largo total del opérculo, es decir, el opérculo mide en el alloty- 
pus en total 5 mm; sobresale del extremo del abdomen, 1 mm. 

El borde inferior del opérculo genital es medianamente curvado, angostán- 
dose y alargándose muy poco en punta en el extremo libre. 
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DIMENSIONES: Holotypus, long. del cuerpo 38 mm; largo de los apéndices 
respiratorios 38 mm. Allotypus, long. del cuerpo 41 mm; largo de los apéndi- 
ces respiratorios 41 mm. En un paratypus macho, long. del cuerpo 36,5 mm; 
long. de los apéndices respiratorios 36,5 mm; de otro paratypus macho, long. 
del cuerpo 39 mm; long. de los apénd. resp. 39 mm; de un paratypus hembra, 
long. del cuerpo 39 mm; long. de los apéndices respiratorios 41 mm; de otro 
paratypus hembra, long. del cuerpo 39 mm; long. de los apénd. respiratorios 
38 mm. 

Largo del fémur posterior del holotypus, desde la punta que está sobre el 
trocánter al extremo posterior 20,5 mm; en el ejemplar allotypus mide 21,5 mm. 


DISTRIBUCIÓN: Suriname; leg. P. H. v. Doesburg Jr., 29-111-1961. 


OBSERVACIONES: Se diferencia de R. attenuata Kuitert, especialmente, porque 
en esta especie de tamaño un poco mayor que la descripta, los apéndices respi- 
ratorios son más cortos que el cuerpo; el largo del pronoto en su línea media es 
más corto; el extremo de los fémures posteriores, no alcanza el margen del 
último segmento abdominal y son más cortos que las medidas dadas para el ho- 
lotypus y allotypus. De R. tuberculifrons Montandon, por tener esta especie los 
apéndices caudales mucho más cortos que el cuerpo; por tener en el espacio 
interocular un tubérculo bien visible; por el tamaño de los segmentos segundo 
y tercero de la antena, que en esta especie son visiblemente más cortos. 

Holotvpus, allotypus y un paratypus macho, en la colección del Museo Ar- 
gentino de Ciencias Naturales, N? del catálogo 53.951; un paratypus macho y 
dos paratypi hembras, en la colección del doctor Doesburg Jr. 


RANATRA MAGNA Kuitert 


1949. Ranatra magna Kuitert, J. Kansas Entom. Soc., XXII : 29-30. 
1954. Ranatra carvalhoi De Carlo, Rev. Soc. Entom. Arg., XVII : 10-11; figs. 4, 5 y 6. 


He tenido oportunidad de examinar un lote de ejemplares del género Ranatra, 
de Lago Acara, Borba, Amazonas, Brasil, colectado por A. Parko, el cual por sus 
caracteres corresponde a la especie Ranatra magna Kuitert. Del examen de dicho 
lote, que es de la colección del Museu Nacional de Rio de Janeiro, he llegado 
a la conclusión que Ranatra carvalhoi De Carlo, debe ser sinónima de R. magna 
Kuitert. Los dibujos que he dado de R. carvalhoi, corresponden pues a R. magna, 
los cuales complementan la descripción dada por Kuitert. 


Belostoma lundbladi sp. n. 


DESCRIPCIÓN DEL HoLOTYPUS ¿4 


Cuerpo de ancho mediano, fig. 4, visiblemente más angosto que el de B. tes- 
taceopallidum Latreille, fig. 5. Los ejemplares comparados son casi del mismo 
largo, pues testaceopallidum sólo tiene 1 mm más. En las figuras que los repre- 
sentan, están dibujados en la misma proporción. 


Cabeza. — Largo en su línea media 4,2 mm; largo de la parte anterior a los 
ojos, muy poco menor que la mitad del largo total; parte comprendida entre los 
ojos sin carena longitudinal media; ancho de la cabeza con los ojos 6 mm; ancho 
del espacio interocular entre los vértices posteriores de los ojos 2,7 mm; la base 
del clípeo llega casi al nivel de los vértices anteriores de los ojos; ojos globosos, 
con el borde posterior oblicuo; rostro largo, con el primer artículo visiblemente 
más corto que el segundo, medidos por el borde interno. 

Tórax. — Pronoto medianamente convexo, con los bordes laterales muy lige- 
ramente entrantes; parte del pronoto anterior al surco oscura; la posterior al surco 
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es de color amarillento; largo del pronoto en la línea media 5 mm; ancho pos- 
terior 10 mm; zona posterior al surco, sin carena longitudinal media. Escudete 
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Ranatra surinamensis sp. n. l, antena; 2, fémur y tibia anteriores; 3, harpagón. Belostoma 
lundbladi sp. n. 4, vista dorsal; 6, membrana del holotypus; 7, id. de un paratypus 4. 
Belostoma testaceopallidum Latr. 5, vista dorsal; 8 y 9, membrana de dos ¿. 


en la mitad anterior oscuro y en la mitad posterior algo más claro; línea media 
de la mitad posterior, con una ligera carena que no llega a la parte aguzada. 
Hemiélitros: clavo sin nervios visibles; corio con una red de nervios bien mar- 
cada; membrana amplia, la de la fig. 6, corresponde al holotypus y la de la figu- 
ra 7 a un paratypus macho. En el ejemplar allotypus la membrana también es 
amplia y tiene 14 nervios. Margen externa de la mitad anterior de los hemiélitros, 
con manchitas oscuras y amarillentas. Carena prosternal alta, ancha en la base, 
estrechándose en el extremo libre, cuya punta es ligeramente redondeada. Fé- 
mures anteriores medianamente robustos, más robustos que los posteriores; 
tibias con tres bandas oscuras y tres amarillentas poco marcadas; fémures inter- 
medios y posteriores, con dos bandas oscuras poco marcadas en la cara inferior. 
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Abdomen. — Parte ventral del abdomen completamente cubierta de vellosi- 
dad, la cual bordea los dos tercios del opérculo genital; conexivo, con dos man- 
chas oscuras y dos amarillentas grandes, en los segmentos, 4%, 5% y 69% una 
pequeña oscura y dos grandes amarillentas en el borde del último segmento 
(genital). 


ALLoTYPUS: En general, con las mismas características que el holotypus. El 
ejemplar que poseo es de tamaño un poco menor. 


DIMENSIONES: Holotypus, long. del cuerpo 30 mm; ancho máximo 13,5 mm; 
allotvpus, long. del cuerpo 28 mm; ancho máximo 13mm; de un paratypus 
macho, log. del cuerpo 29 mm; ancho máximo 13,5 mm. 


DisrriBuCIÓN: Holotypus, allotypus y un paratypus macho, de Brasil, Minas 
Gerais, Paracatú; Exped. Formosa col., 6-VII-1960. 


OBSERVACIONES: Me es muy grato dedicar esta especie a mi estimado colega 
doctor O. Lundblad, del Naturhistoriska Riksmuseet, Estocolmo, Suecia, quien 
ha publicado importantísimos trabajos sobre hemípteros acuáticos. Se diferencia 
especialmente de B. testaceopallilum Latr., por su menor ancho, membrana 
mucho más amplia y fémures anteriores un poco más robustos. La fig. 8 corres- 
ponde al ejemplar macho dibujado de B. testaceopallidum, y la fig. 9 a otro 
macho de Brasil, algo más chico, de la misma especie, Se diferencia especial- 
mente de B. ribeiroi De Carlo, porque en esta especie el primer segmento del 
rostro es apenas mayor, casi igual al segundo. 

El ejemplar dibujado de B. testaceopallidum Latr., tiene rótulo manuscrito 
de Montandon. Fue adquirido por compra al señor Staudinger, de Berlín, hace 
muchos años. Tiene además del rótulo de determinación, otro que dice “¿Patria?”. 
Seguramente es de Brasil. 

Holotypus y allotypus, en el Museu Nacional de Rio de Janeiro, Brasil; para- 
typus macho, en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, n? de catálogo 
53.952 de la Sección Entomología. 


